Deutscher Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Drncksadie Nr. 3503 


Mündlidier Bericht 

des Aussdiusses für Fragen des Gesundheitswesens 

(32. Ausschuß) 

über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
der Zweiten Durchführungsverordnung zum 
Bremisdien Übergangsgesetz zur Regelung der 
Gewerbefreiheit vom 14. Februar 1949 

- Nr. 2892 der Drucksachen - 


Beriditerstatter: 

Abgeordnete Frau Heiler 

Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

dem Gesetzentwurf - Nr. 2892 der Drucksachen - unverändert nach 
der Vorlage zuzustimmen. 


Bonn, den 18. Juni 1952 


Der Ausschuß für Fragen 
des Gesundheitswesens 

Dr. Hammer Frau Heiler 

Vorsitzender Berichterstatter 
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